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■〈給排気简取イ寸位置〉（単位： mm 


690 



給排気筒壁頁通部 
巧（¢80〜 85) 中む位置 


(正面) 


(正面) 


(《）60じ I 上の寸法は、不 
燃がを使用する場合は 
30じ I 上とする- 

排ガスが谦留しないように 
2 方向は開放とすること。 

(麵） 


(正面) 


(側面) 


(上面) 


の 


1_0 

vO 


戸 


口 I■ 国 ^ 




690 


195 


125 


726 


(N 

〇 

の 


0 



可燃物 

可燃物 



可燃物 

可燃物 



仕様 


型まの呼び 

UFH-702SX-S1 

巧類 

回お巧化式 • 強制給排 ft お • 強制対流お•床暖房用 

点火方式 

巧あ点义 

使用燃料 

な油 (JIS 1 号な油） 

燃焼がお 

を大 

巧ル 

燃料 

消巧量 

巧暖房 • スト-ブ同時運転 

8.12kW(0. 789L/h) 

2. 47kW(0. 24L/h) 

ストーブ単独巧転 

7. 00 kW(0. 68L/h) 

2. 47kW(0. 24L/h) 

おかを 

を臟 • スト-ブ同時產転 

86. 0% 

86. 0% 

ストーブ単独巧お 

86. 0%( エネルギー消資効率、区分名： B) 

86. 0% 

暖房 
出力 

ま暖房スト-ブ時運転 

6. 98kW(6. 000 kca ン h) 

2.12kW(1, 820kcaL/h) 

ストーブ単独運お 

6. 02kW(5. 180 kca ン h) 

2.12kW(1. 820 kcal/h) 

床暖房 U 

:!力 

1.16kW(1. 000 kcal/h) 

0. 47kW(400kcal/h) 

定 格 

消費巧力 

(50/60HZ) 

最大 

880/880W ( 点乂時） 

巧暖房•ストーブ 
同時ちお 

63/66W 

40/46W 

ストーブ単独®ち 

40/38W 

29/26W 

待機時消資 1 

R 力 （ 50/60HZ) 

1.0/1. OW 

外形寸法 

巧さ： 615mm 、 幅 ： 690mm 、 お行： 195mm 

K 量 

35kg ‘ 

巧源巧圧及ぴ商が数 

100V ， 50/60HZ 

巧流ヒューズ 

制御基板 : 7A 、 巧源： 1 OA 、 スイッチング B 源 : 4A 

本体水容量 

1. 2L 

巧暖房用お交お器のを岳使用圧力 

大お開が 

給排気巧の型式の呼び 

FWT-6Z 

給排気情の呼び径 

D40 

給排巧巧径 

60mm 

給排お情の壁黨通部の孔径 

80 〜 85mm 

給排巧简の適応壁巧 

12 〜 25cm 

床パネルの巧続：!:数 

最大燃焼時 : 7. 5 畳 ( ただし、寒ホ地では 4. 5 畳） 

巧ル燃焼時 : 3 畳 

温水配管巧統口 

外径： 8mm タケノコ 

排な温度 

260 でが下 ( お大燃焼時） 

安全装置 

対巧自助消火装ち、過お防止装《、燃焼制御装 * 

巧巧安全装《、点义安全装置、不完全燃焼防止装巧 

その他の装ち 

循巧水位お知装 * 、排気巧外れ検知裝《、油切れ検知装置 

附巧品 

a 台り）、給排 ft ® セット (1) 、 排お管断がカバー (1) 、 ストッパーリング (1) 、 
ワイヤーバンド(大 ）（1 ) 、ワイヤーバンド ( ル）（ 2 )、脚カバー (2 )、 

ツインチューブ （ 1 ) 、 壁固ををち （ 1 ) 、 が面力 / く一 （ 1 ) 、4 X12 タッピンわじ （1) 、 

取お锐明書 （1) 、 エ辜臨明書 (1) 、 保 K*(1) 、 特定保守が品税明書 （1) 

所有者票（ 1 )、保 K シール （ 1) 


品名 

UFH -702 SX - S 1 

お式 


承認 

検図 

設計 

尺 度 

命 Q 

図面番号 

WY 3-0422 

感 

潑 

(§) 

Free 

単位 mm 

サンポット株式会社 




















































































































































































































































